Kazimierz Reinfus 


Praktykant przy Ministerstwie Skarbu w Wiedniu, 


przeżywszy lat 24, po długich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł 
dnia 2 Lipca 1883 roku w Starym Sączu. 


EAZA 
BORE 


Stroskani rodzice zapraszaja Krewnych, Kolegéw, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok dnia 5 Lipca b. r. t. j. we Czwartek o godzinie 9 zrana z domu do kościoła parafialnego, a po 
odbytem nabożeństwie wprost na ementarz. 


W drukarni W, Korneckiego w Krakowie, 


